7 


8 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


B 




d-: 

d-: 


A 


AAA 


R7044 C7003 
250V ERZV14D621 1M 0.22 
:E 620V 1/2W 275V 


1 I 3 . 1 oAL 

1 rn 25ov 

A 


D- 


SG7001 C7002 

A71-H55X 4700p 
250 V 


L7008 
1 0 1> H 
LHL08 


A 


D 


G 


H 



CN7003 
25P 

'TO A (12/12) BOARD 
CN5407 


I 500am/ 
I 500mm/ 


1 

A 1 2 V 

2 

GND 

3 

A6V 

4 

A6V 

5 

GND 

6 

GND 

7 

D5V 

8 

GND 

9 

ST5V 

10 

GND 

1 1 

MS3 . 3 

1 2 

MS3 . 3 

1 3 

GND 

1 4 

GND 

1 5 

D3 . 3 V 

1 6 

D3 . 3V 

17 

D3 . 3V 

1 8 

D3. 3 V 

1 9 

GND 

20 

GND 

21 

GND 

22 

AC_RLY 

23 

P-SW (+) 

24 

P-SW (-) 

25 

GND 


G2 

(POWER) 


2800mm/ 

2800mm/ 

2800mm/ 


B-SS1 1 866<HK . 


J 


K 




COMPONENT SIDE> 



1C 

COMPONENT 

CONDUCTOR 



SIDE 

SIDE 


IC7001 

A-2 



IC7002 

B-2 



IC7003 

A-3 



IC7004 

B-3 



IC7005 


B-3 


IC7006 


B-4 


IC7007 

A-4 



IC7008 


B-4 


TRANSISTOR 

COMPONENT 

CONDUCTOR 

❖ 


SIDE 

SIDE 


Q7001 

B-2 


. 

Q7002 

B-3 


- 

Q7003 


B-3 

© 

Q7004 


B-3 

© 

Q7005 


B-3 

© 

DIODE 

COMPONENT 

CONDUCTOR 

❖ 


SIDE 

SIDE 


D7001 

B-2 


- 

D7002 

A-1 


- 

D7004 

A-2 


- 

D7005 

B-3 


- 

D7008 

B-3 


- 

D7009 

A-3 


- 

D7013 

B-3 


- 

D7014 


B-3 

© 

D7015 

B-4 


- 

D7016 

B-4 


- 

D7017 


B-3 

© 

D7018 


B-4 

© 

D7019 


B-4 

© 

D7020 


B-3 

© 

D7021 


B-4 

© 

D7022 


B-4 

© 

D7023 


B-3 

© 

D7024 


B-4 

© 

D7025 


B-4 

© 


<CONDUCTOR SIDE> 








